BC780XLT ( UBC780XLT?) Vorab-Infos! 


Vorabinfo zum neuen Top-Scanner von UNIDEN Bearcat. Bei Erstellung dieser Seite war uns noch 
nicht bekannt, ob das Gerät mit CE-Zulasung auch nach Europa kommt!Dieses neue Modell kann als 
Nachfolger vom UBC9000XLT gesehen werden. ( wenn es denn nach Europa kommt...) 


mSPpeicher: 
m Bänke: 


m Frequenzbereich: 


mfFrequenzschritte: 


mModulationsarten: 
mpPisplay: 
m Trunktracking: 


mCTCSS/DCS Dekodierung: 
m PC-Steuerung: 

m Maße: 

m Gewicht: 


max. Scan-Geschwindigkeit: 


mWeitere Funktionen: 


mAntennenbuchse: 


500 
10 mit je 50 Speichern 


25-1300 MHz ( USA Version im 900MHz 
und UHF TV Band blockiert ) 


2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 20, 25, 50 und 100 
kHz 


AM, FM und W-FM 


2 reihig alpha-numerisch mit 
Hintergrundbeleuchtung und Symbolen 


Motorola, GE, LTR, All Band 
Trunktracker III 


ja 

ja 

195x72x177mm 

1,33 Kg 

ca. 100 Speicher pro Sekunde 


SAME Funktionen ( Wetterempfang mit 
Recorder-Steuerung (USA) ), 
Smartscanner Interface, Clone- 
Funktion, Recorder-Steuerung, VFO, 
Search-Plus, PC-Anschluß, etc. 


BNC-Norm 


